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§.  I. 

imul  atque,  elegantia  fua  fe  commen¬ 
dans  ,  illa  oeconomia  canaliculorum 
vitreorum  anguftiffimorum,  qui  ca  Pii- 
lares  dicuntur,  fpeculatoribus  venato¬ 
ribusque  naturae  fuit  patefada:  eorum 
quam  primum  etiam  in  ipfo  aditu,  6c 
ianua  quali,  contemplatio  cognitioque  variis  creuit  &  (ludiis, 
&  varia  fedulitate.  Primus  memorabilis  huius  experimenti 
muentor  legitur  effe  Dom.  Rho ,  in  Journal  des  Savans  ad  an¬ 
num  1 666,  pag.  61 &  in  Sturmii  Collegio  ex periment  ali ,  P.  I, 
Auctarii  ad  VIII  Tentam .  p.  m.  77,  edit.  1701.  Cuius  vero 
nominis  nulli  inter  eruditos  innotuerunt,  ni(i  duo  fratres, 
Johannes ,  &  Jacobus ,  Rho ,  fiue  Raudenfes  didi;  quorum  ille, 
(ludiis  Theologicis  vnice  addidus,  nihil  ad  noftrum  thema 
(pedans  memoriae  mandatum  reliquit;  hic  vero  egregius  Ma¬ 
thematicus  fuit,  acadSihenfes  midionarius  fadlus,  inter  hos 
Aftronomiam  praecipue  excoluit ;  quod  teftantur  iub  his  no¬ 
minibus  Lexica,  Eruditorum  Lipfienfe ;  nec  non  Hiftoricum 
Bajilienfe;  atque  huius  mentionem  facit  quoque  Clariff.  Dom. 
Heilbronnerus ,  in  Hifloria  Matbefeos  vniuerfee ,  pag.  f  ;o,  lib.  I, 
cap.  28.  Verum  enim  vero  cum  neuter  horum  fuperauerit 
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viuendo  celebrem  illum  Elafium  Pafcalimn ,  qui  de  liquorum 
aequilibrio  multa  &  meditatus  ed,  atque  edidit.,  praeclara  in- 
venta 3  hanc  autem  tubulorum  capillarium  proprietatem  plane 
ignorauit  adhuc;  de  quo  vid.  Sturmii  L  c.  pag.  78:  fequitur 
fane,  neutri  illorum  hanc  attribuendam  effe  laudem.  Nihii 
igitur  fupereft,  quam  vt  gloriam  huius  reperti  concedamus 
Jacobo  Robault ,  celeberrimo  Paridenfium  Phyfico,  &  magni 
Cartefii  affeclse,  cuius  omnes  illius  temporis  auderes  Phyfici 
Jaudant  atque  celebrant  admirandam  excogitandorum  &  de¬ 
clarandorum  experimentorum  habilitatem;  6c  qui  in  eximia* 
quam  &  docuit,  6c  (criptam  edidit,  Pbyficay  circa  medium 
feculi  proxime  fuperioris  primum  edita,  primus,  quantum 
hucusque  reperire  potui ,  phaenomeni,  de  quo  agere  inditui- 
mus,  mentionem  facit,  P.  I,  cap.  22,  §e  885  hisce  verbis,  a 
Cei.  Sam.  Clarkio  Latine  redditis:  ic  Si  ad  exteriorem  tubuli  mi- 
a  miti ,  mundi ,  vtrinque  aperti ,  in  manu  ad  perpendiculum  ere- 
H  Eli ,  fuperficiem  guttulam  aqua  admoneris ,  qua  ad  extremum  tu- 
“  iulum  delapfa  foramen  inferius  plane  occludere  poffit :  tubulum 
“perinde  repletum  iri ,  ac  Ji  in  aquam  mevfus  ejjet  ,  voluptate  perfu- 
«fus  videbis .  Facile  nimirum  accidere  potuit,  vt  icriptor  dia¬ 
rii  eruditorum  L  c.  deceptus  nomine  fuerit,  putaueritque  Rho 
illum  effe,  qui  vera  appellatione  Robault  dicendus  erat;  ne¬ 
que  obdat,  quod  Honoratus  Fabri  Scient .  Pbyf.  TraSL  F,lib,2y 
in  Digreff.  /,  ad  propof.  22 f,  dicat,  experimentum  hoc  Floren¬ 
tia  primum  probatum  fuiffe ;  probare  enim  non  ed  inuenire  con- 
filioy  aut  cafu  reperire ;  cum  prsefertim  eriam  Boyleus ,  qui  pri¬ 
mam  experimenti  huius  cognitionem  Angliae  fuse  intulit,  a 
nodra  lententia  non  fit  alienus,  in  Nonis  Experimentis  Phyfico- 
Mechanicis ,  Exp.  ;f,  p.  m.  2  ;f,  quae  in  forma  epidote  feripta 
ilint ,  d.  d.  20 Dec.  16 f  9 ,  his  verbis :  “  Infignis  quidam  Matbe- 
u  maticus  aliquando  mihi  mrrauerat  y  curiofos  aliquos  e  Gallia  vi - 
u  ros  >  quorum  nomina  me  iam  latent ,  obferuajfe ,  quod ,  (i  alterum 
u  exilis  £7  perforati  tubi  vitrei  extremum  aqua  immergatur >  liquor 
u  ad  aliquam  in  tubo  altitudinem  confcendat ,  etiam  ji  perpendicula - 
“rit  er  ad  planam  aqua  fiiperficiem  fu  [pendatur.  Quibus  omni¬ 
bus  accedit  adhuc,  iplum  Robaultium  in  Tr affatu  Scientia  Me¬ 
chanica  ,  febolio  vito  dicere  ■>  inaequalitatem  afcenfus  in  tubo 
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communicante  insequalium  crurum  a  nemine  hucusque* 
preeter  fe,  fuiffe  animaduerfam. 

§.  II.  Hoc  itaque  nobiliffimum  fere  Phyflcse  hodiernte  in¬ 
ventum  experitur  idem  fatum,  quod  nuper  admodum  acci¬ 
dere  diximus,  in  Differta tione  de  Phialis  vitreis ,  abinieSlo  fili¬ 
ce  di  (fili  entibus ,  §.  II,  phialis  Italicis  seque  ac*Hollandicis  gut¬ 
tis.  Vix  enim  vnquam  de  inuentore,  aut  tempore  inuentio- 
nis,  quicquam  certi  affeuerare  licet  eo  modo  ,  quo  hoc  feri 
optamus.  Anne  indicio  id  eft,  nunquam  vnum  quenquam 
quicquam  re&e  inuenire?  an  incuria  au&orum,  inuenta  fua 
faepe  aut  nefeientium ,  aut  negligentium,  in  cauffa  efl  ?  an 
quid  aliud?  an  de  magna  aliqua  inuentione  dici  poteft,  quod 
Virgilius  JE n.  IV,  v.  17;,  de  fama  cecinit?  extemplo  magnas 
it  per  vrbes,  bonum ,  quo  non  aliud  velocius  vllum,  mobili¬ 
tate  viget,  viresque  acquirit  eundo,  parua  metu  primo,  mox 
fefe  attollit  in  auras,  ingrediturque  folo  ,  feci  caput  inter  nu¬ 
bila  condit*,  tam  ficti  prauique  tenax,  quam  nuncia  veri.  Id 
certe  accidit  in  hoc  negotio,  vt  vires  inuentio  acquifiuerit 
eundo.  Ita  enim  ab  aetate  nouitia  &iuuenili,  quam  prae  fe 
adhucdum  fert,  fua  exculta  illa  eft  atque  locupletata;  ita  fol¬ 
libus  parcim  ac  incudibus,,  parthn  vero  hamis  ac  vncts,  do¬ 
tata  ell  &  inftruda ;  vt,  II  diuerfas  hasce  dotes  ipfius ,  ex 
vtroque  cultu  acquifitas ,  contuearis:  ab  vna  appareat  artis 
ornatu  fuperbiens  ,  ab  altera  autem  naturae  nutu  pelliciens» 
Cum  autem  vtramque  hanc  nos  admiramur,  nihilque  diuitia- 
rum  in  vna  aut  altera  defiderare -nunc  quidem  poffumus:  in- 
flituti  noflri  ratio  eo  tendit,  vt  pofl  Celeberrimorum  Viro¬ 
rum  labores  hae  in  re  non  exiguos,  ac  ab  omni  astate  laudan¬ 
dos  ,  afferamus  qucedam ,  qute  Exercitationi  huic  Academicae 
iucunde  &  vtiliter  inftltuendae  poffint  inferture;  neque  tamen 
in  fingulisiam  trita  &  peruagata  apparere.  Quis  enim  multat 
noua  excogitanda  fibi  promittet  in  re,  qute  tanta,  tamque 
diuina,  exercuit  ingenia  Phyficorum,  quos  breuiter  Indica¬ 
bo,  &  quorum  fola  nomina  funt  Ipforum  praeconia.  Videas 
igitur  pro  arce  tenuis  noftri  huius  pofticuli  fac^Rohaltium,  in 
Phy  fica ,  P.  I,  cap.  22,  §.  88*  BoIk  Boyleum ,  in  Nonis  Experi - 
mentis  Phy (ico- Mechanicis y  Experim .  XXXV.  Sturmium  in  Coi - 
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legio  Experimentali ,  P.  I,  Tentam*  VIII,  atque  in  huic  adie&o 
Auctario»  Celeberr.  furinum ,  In  Differt ationum  Phyjico-Mathem. 
Differt.  I,  II,  &IIT.  Perilluftrem  atque  Exceilentiffimum  Dom. 
Bilfingennn ,  in  Differt  atione  Experimentali  de  tubulis  capillaribus , 
inferta  Commentariorum  Academise  Scientiarum  Imperialis 
Petropolitanse  Tcfmo  II,  pag.  25  Celeberr»  Petrum  van  Muf- 
fcbenbrceck  ,  in  Dijjert atione  de  tubulis  capillaribus  vitreis ,  inferta 
Differtationibus  eiusdem  Phylleis  Experimentalibus  &  JGeo- 
metricis. 

§.  III.  Quoniam  in  duobus  tubulis  capillaribus  altitudines, 
ad  quas  Ruida  eadem  attolluntur  in  illis,  funt  in  ratione  in- 
verfa  diametrorum,  quas  tenent  illi  tubuli;  in  quo  phaeno¬ 
meno  confentiunt  omnes,  qui  de  his  canaliculis  experimenta 
ceperunt:  fequitur  exinde  pulcherrimum  hoc  Theorema ,  effe 
in  his  tubulis  omnibus,  quotquot  eorum  dari  poffunt,  fuper- 
ficiem  cylindricam  Ruidi,  vitro  adhaerentis,  eiusdem  vbique, 

conftantis,  magnitudinis.  Sint  enim  indar  omnium  duo  ta- 
£  les  tubuli  BAC,  DEF,  aquae  admoti  orificiis  fuis  inferioribus, 
quorum  diametri  fint  AB  &  DE;  altitudines  vero  aquae  fu- 
fpenfae  AC  &EF;  atque  ponatur  ratio  diametri  ad  peripheriam 
effe  1  :  tt;  erit  tum  tubuli  BAC  peripheria  =  n»  AB;  atque 
fuperficies  interna  aquae  adhaerentis  =2  AB.  AC  ;  tubuli 
vero  DEF  erit  peripheria  =  v.  DE,  &  fuperficies  interna 
aqux  adherentis  =  *■.  DE.  EF;  cum  vero,  ex  modo  didis, 
fit  AC  :  EF  =  DE  :  AB;  aut  vero,  duftis  in  fe  extremis  & 
mediis  terminis  huius  proportionis,  AB.  AC  =  DE.  EF; 
erit  etiam  ar.  AB.  AC  =  x.  DE.EF;  hoc  ed,  fuperficies  interna 
aquse,  adhaerentis  in  tubulo  priori,  aequalis  ed  fuperfici ei  in¬ 
ternae,  aquae  adhaerentis  in  tubulo  altero*  Vnde  condat  pro- 
pofitum ,  cum  (i mile  ratiocinium  fit  in  omnibus  reliquis  eius- 
modi  tubulis ;  quod  etiam  Celeberr.  furinus  affeuerauit  in 
Differt,  cit.  pag.  4;  quantitatem  nempe  fuperficiei,  qua  aqua 
continetur,  in  omni  tubo  effe  datam;  hoc  ed,  pro  eodem 
fluido  eiusdem  &  condantis  vbique  magnitudinis. 

§.  IV.  In  hanc  igitur  condantem  magnitudinem  inquifiui 
fatis  folicite,  modo  nempe  fequenti.  Sumfi  tubulum  vitreum, 
recentem,  cylindricum,  vtrinque  apertum,  cuius  longitudo 
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erat  circiter  quatuor  pollicum,  diameter  autem  aperturae  7 
partium  millefimarum  pedis  Rhenani ,  fiue  7  fcrupulorum. 
Admota  huic  tubulo,  verticaliter  exa£te  pofito,  copia  aliqua 
fpiritus  vini  vulgaris,  expanfa  fuper  vitrum  planum,  inueni 
repetitis  vicibus,  afcendere  hunc  ad  altitudinem  17  fcrupulo- 
rum.  Polita  ergo  ratione  diametri  ad  peripheriam  vti  100  ad 
514,  erit  fuperficies  huius  fpiritus,  interne  vitro  adhaerentis, 
573I5  fcrupulorum  quadratorum;  vel,  haec  fuperficies  con¬ 
flans  &  eadem  in  quocunque  tubo  capillari,  orta  ex  afcenfu 
fpiritus  vini,  erit  aequalis  quadrato,  cuius  latus  eft  1 9-^0  fcru¬ 
pulorum  pedis  Rhenani.  Venit  ex  hac  occafione  mihi  in 
mentem  iam  ante  complures  annos,  annon  fortafte  hinc  deri¬ 
vare  liceret  methodum  inueniend^e  menfurae  vniuerfalis ;  hoc 
eft  talis,  quam  quilibet  per  fe  inuenire  exhibere  poffet, 
fine  communicatione  ab  alio  quodam  fa£ta;  &:  quam,  deper¬ 
ditam  inter  omnes  gentes,  folo  aliquo  experimento  reftituere 
liceret.  Quae  quamuis  a  multis  hucusque  diuerfa  opera  quae- 
fltafuit:  haud  incommode  tamen  per  tubulos  etiam  capilla¬ 
res,  debitis  adhibitis  cautionibus  forfan  obtineri  poffet.  Ob- 
feruet  enim,  quicunque  cupiat  habere  longitudinem  fcrupuli 
Rhenani,  altitudinem  capillarem  tubi  vitrei  bene  conftituti, 
vti  modo  diximus ,  in  fpiritu  vini  vulgari ,  quem  vbiuis  fere 
terrarum,  atque  eiusdem  proxime  qualitatis,  fibi  comparare 
quilibet  poteft;  deinde  ex  capta  diametro  formet  re&angu- 
lum  aequale  illi,  quod  tenet  in  fua  fuperficie  cylindrus  adhae¬ 
rentis  huius  fpiritus  vini  in  tubulo ,  &  hoc  redlangulum,  per 
praecepta  Geometriae,  mutet  in  quadratum;  quod^  fi  obtinu¬ 
erit,  diuidat  huius  latus  quodlibet  in  partes  19^  aequales; 
atque  erit  talis  pars  integra  quaelibet  eiusdem  longitudinis 
cum  parte  millefima  pedis  Rhenani,  quae  adeo  millies  deinde 
fumta  pedem  hunc  ipfum  adaequabit. 

§.  V*  Ingenii  vero  potius,  quam  ferii  vfus,  gratia  haec  ad¬ 
duximus.  Ad  quod  idem  referendae  etiam  funt  aliae  menfurse 
vniuerlales,  quales  funt  Hngenii ,  qui  pendulum  fimplex  fin- 
gula  minuta  fecunda  ofcillans;  Lentmanni ,  quiBarometri  alti¬ 
tudinem  mediam;  Spinneri ,  qui  diftantiam  pupillarum  ocu¬ 
lorum  noftrorum,  in  omnibus  hominibus  adultis  plane  aequa¬ 
lem, 
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lem,  vt  putabat,  &  eandem,  pro  menfura  vniuerfali  affbmi 
poffe  crediderunt,  Vid.  huius  Differtatio,  de  noua  menfura  cor¬ 
porum  vniuerfali ;  W' ittebergae  edita  anno  1 727.  Quarum  ornni- 
vm  Hugeniana  methodum  optima  eft  &  certiffima  ,  in  eodem 
nempe  aliquo  climate,  vel  in  diuerfis  etiam,  vbi  de  diuerfa 
penduli  fimplicis  longitudine  in  diuerfis  climatibus  perfedferes 
fuerit  explorata.  Verum  eadem  quoque  eft  factu  difficillima. 
Incertiffima  autem,  &  omnium  minime  adhuc  comprobata, eft 
lententia  Kocbansku ,  qui  in  A  Bis  Eruditorum  Lipf  ad  annum 
1687,  m.  Maio,  difhntias  plumularum  in  penna  pafferis  huc  re¬ 
ferri  cupiebat  ;  quoniam  has  arbitrabatur  effe  aquales  omnes, 
hocque  auicularum  genus  vbique  reperiri :  dum  Dapperus  in 
defcriptione  Africae  pafferes  quoque  apud  Caput  bonae  fpei  in¬ 
veniri  dicat, 

§.VI.  Aliud  Theorema,  quod  primus, quantum  frio5egoobfer- 
vaui,  atque  in  Experimentorum  Phy  ficorum  prcecipuorum  defcri¬ 
ptione  ,  Petropoli  anno  1758  edita,  pag.  57  publicam,  hoc  eft. 
Aquae  fufpenfk  in  tubulo  capillari,  extra  vafculum  repletum 
11  extrafto,  verticali  aut  inclinato,  BAC  admoneatur  alius  tu¬ 
bulus  gracilior  DE,  atque  huius  orificium  fuperius  D  leuiter 
inferatur  aquae  ibi  fufpenfae:  tum  vero  aqua  CAB,  quae  nrodo 
ante  quieta  haerebat  in  tubulo  fuperiori,  illico  omnis  effluet 
ex  illo  ampliori  in  hunc  anguftiorem,  atque  ex  hoc  delabetur 
t  a  mi  diu ,  donec  tantum  aquae  fufpenfum  maneat  in  hoc  infe¬ 
riori,  quantum  ipfius  anguftias  debetur.  Eius  vero  longitu¬ 
dinis  aflumendus  eft  tubulus  inferior  ,  vt  omnem  aquam  in 
CAB  contentam  capere  poflit;  aliter  non  omnis  effluet  ex  tubo 
fuperiori  in  hunc,  fed  tantum  modo,  quantum  fufficit  ad  im¬ 
plendum  tubulum  graciliorem  ;  qui  fi  inferne,  apud  E,  her- 
metice  fuerit  figillatus,  nihil  plane  aquae  in  fe  recipiet;  neque 
huius  aquae  quicquam  defluet  ad  latera  tubuli  minoris,  fi  fu- 
perne  apud  D  fuerit  hermetice  occlufus.  Egregium  vfum 
habet  haec  obferuatio,  fi  vacuefaciendi  fint  tubuli  exigui  fluido 
repleti ;  ore  enim  exfudfi  illi  ab  impuritatibus  faliuae,  atque 
aliis  fpiritus  inquinamentis,  tuti  conferuari  vix  poffunt;  hoc 
autem  medio  exinaniti  puriffimi  manent,  aliisque  poftea  fub- 
fequentibus  experimentis  fine  vllo  periculo  pofliint  admoueri. 

§.  VII. 
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£.VII.  Vafis  cylindricis  amplis,  aqua  plenis,  anguftiores 
tubos  immerfit  quidem  iam  Sturmius ,  in  Collegii  Cur  io  fi  Ten¬ 
tam.  VIII,  phsen.  7;  fed  longe  alio  modo  &  inftituto.  Aqua 
enim  ipfi  in  laxioribus  ftagnabat  ,  nec  fufpenfa  haerebat ;  qui¬ 
bus  fuperne  dein  anguftiores  immific ;  non  vero  minores  in¬ 
fer  u it  a quae  in  amplioribus  haerenti  &  fufpenfa;;  tum  vero  Vir 
diligentiffimus  confiderauit  altitudinem  aquae  in  ea  cauitate, 
quae  ab  vtroque  tubulo  effet  refidua,  eamque  comparauit  cum 
altitudine,  in  qua  tubulus  minor  aquam  teneret  fufpenfam; 
quae  omnia  in  noftro  experimento  longe  fe  habent  aliter.  Vc 
igitur  redeam  ad  experimentum  hoc  noftrum  ,  non  diffiteor, 
illud  ab  initio  mihi  vifum  fuiffe  confirmare  explicationem  pref- 
fionis ,  nec  admittere  enodationem  a b  attrattione  petitam.  Ad- 
moueatur  enim  aquae  fufpenfae  CAB  tubulus  gracilior  £D;  at¬ 
que  confeftim  duse  confpicuae  funt  preffiones ,  multum  inter 
fe  diuerfte.  Premitur  enim  aquae  fuperficies  CF  deorfum,  aethe¬ 
re,  vel  aere,  fpatium  ab  aqua  non  occupatum  replente,  &,  pro 
maiori  amplitudine  huius  fpatii  ,  minus  impedito  :  huic 
preffioni  deorfum  nitenti  dire&e  furfum  renititur  preffio  eius¬ 
dem  aetheris  per  orificium  E  ingreffi,  fed,  ob  maiorem  angu- 
ftiam  tubi  ED  magis  impediti ;  diaphragma  autem  annulare 
aqueum,  ambiens  circa  D  tubulum  minorem,  premitur  aethe¬ 
re  plane  libero  ;  quid  igitur  mirum  effle  poterit  ?  preflionem 
fortiorem  vincere  debiliorem  :  aquamque  CFB  in  tubum  an- 
guftiorem  detrudere ;  efficereque  vt  integra  in  hunc  intret ; 
atque,  fi  maior  aquae  copia  fit,  quam  vt  hic  omnem  eam  ferre 
poffit,  reliquum  guttatim  effluat  ex  E.  Sit  enim  cauitas  DE 
non  capax  omnis  aquae  in  CB  contentee :  effluet  aqua  nihilo 
minus  in  tubum  graciliorem,  preflione  fortiore  coa&a  ;  fed 
(imulae  eius  pars  anterior  fubintrat  orificium  E,  exitura  exinde, 
tum  retroagitur  preflione  libera  aetheris  externi,  maiori  quam 
quae  agit  fupra  CF,  quae  non  eft  libera  fed  coercita;  nifi  itaque 
pondus  voluminis  huius  aquofi  fuperet  hanc  preflionem:  nihil 
aquae  poterit  elabi. 

§.  VIII.  Vtutvero  fpeciofa  fit  explicatio  praecedens:  multa 
tamen  in  ea  poffunt,  Sciure  quidem,  defiderari,  quae,  a  Celeber¬ 
rimis  Viris  admonitus,  Jubens  tandem  agnoui  atque  perfpexi. 
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Preflionem  Impeditam,  debiliorem  libera,  aetheris  pertingentis 
In  vafa  angufla ,  aflum ferunt  Sturmius  &c  Jacobus  Bernoiillius $ 
dubium  vero  efl,  an  admitti  poffit  hoc  preffionis  aethereae  dis¬ 
crimen  in  fluido,  quod  fiipra  omnem  imaginationem  ac  fidem 
fubtile  effe  dicitur ;  dubium  efl,  an  in  mundo  exiflat  vllus  aether, 
cuius  quippe  exiflentiam  hypothetice  ponimus ,  non  autem  do¬ 
gmatice  euincimus  aut  ratiocinando,  aut  experiendo,  aut  obfer- 
vando.  Multo  itaque  certius,  &  maiori  fiducia,  &  minori 
erroris  periculo,  phamomenum  hoc  noftrum  annumeramus  at- 
tradionum  claffi ;  atque  adeo  illi  enodando  &  exponendo  at- 
tradionis  leges ,  tanquam  facem  aliquam ,  praeferimus,  cuius 
igne  illud  optice  illuflramus  tantum  ,  minime  vero  refoluimus 
cliemice.  Conflat  enim  innumeris  aliis  experimentis,  aquam 
fortius  attrahi  a  vitro,  quam  ipfa  attrahitur  ad  fe.  Hinc  itaque* 
i  m  mi  flo  in  aquam  fufpenfam  CAB  tubulo  minore  D,  ab  hoc 
orificio  magis  attrahitur  aqua  vicina,  quam  ipfa  cohaeret  in  fe. 
Sequitur  illa  igitur  hunc  dudum,  &c  ipfa  a  fe  feparatur,  influit- 
que  in  tubuli  minoris  orificium  D;  hocque  ita  fimiliter  per¬ 
agitur  eovsque,  dum  vltima  influat  .gutta  ;  quas  abripitur  qui- 
denomineris  tubuli  attradione,  a  maiori  peripheria,  quam  qux 
eft  attrahentis  ;  minime  vero  a  maiori  fuperficie  ;  fuperficies 
enim  occupata  ab  aqua,  ex  adione  virtutis  capillaris,  con¬ 
flantis  &  eiusdem  inter  fe  funt  magnitudinis  omnes;  (§.  III.) 
Vt  taceam,  vltimam  hanc  guttulam  orificium  D  Intrare  eo  cer¬ 
tius  &  facilius,  quo  magis  illa  non  a  vitro  D  tantum',  fed  ab 
aqua  quoque  iam  antegreffa,  fimul  attrahitur.  Sivero  quaeras, 
cur  non  ad  latera  tubuli  DE  exteriora  defluat  aqua,  fed  ad  fo- 
lam  fe  recipiat  interiorem  cauitatem,  cum  abvtraquehac  attra¬ 
hatur  fuperficie:  refpondemus,  id  ob  hoc  fieri,  quoniam  aqua 
in  cauitatem  intrans,  praeter  vitri  attradionem,  magis  ipfaafe 
iuuatur,  mutua  &  vicina  fua  ipfius  attradione,  quam  fi  deflue¬ 
ret  ad  latera  externa,  itf  quibus  mutua  aquas  ipfius  attradio  in¬ 
terrumpitur,  dum  coire  aqua  ibi  potefl ,  hic  vero  non.  Sit  iam 
tubus  DE  claufus  hermetice  in  D  ;  atque  vix  differet  hoc  cafu 
tubulus  DE  a  cylindro  vitreo  folido,  cuius  externa  tantum  fu- 
perficies  attradionem  in  aquam  exercet;  igitur  omnis  aqua  in¬ 
ter  A  &D  intercepta  pari  vi  trahetur  tam  adAquam  adD;  vnde 
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nullus  fieri  poterit  effluxus.  Quodfivero  inferius  extremum  E 
hermetice  fit  figillarum:  tum  certe  nihil  aqua?  influet  io  tubu¬ 
lum  minorem  ob  refiftentiam  aeris  ibi  contenti;  qui,  fi  in  va¬ 
cuo  Guerickiano  auferatur:  tum  vero  illapfura  eft  aqua  ex  tubo 
ampliori  in  hanc  cauitatem  tenuiorem. 

§.  IX.  In  eodem  porro  hoc  phaenomeno  noftro  quantitas 
aqua?  effluentis,  6c  guttatim  delabentisex  tubo  anguftiori,  pro¬ 
portionalis  erit  differentia?  diametrorum,  quas  tenent  tubuli. 
Ponantur  enim  in  tubulo  maiori  diameter  =D  ,  altitudo  ca¬ 
pillaris,  ad  quam  nempe  aquas  tenet  fufpenfas,  —  A,  in  mino¬ 
ri  vero  tubulo  eadem  refpe&iue  fint  d,  &a;  quantitas  igi¬ 
tur  aqua?,  quam  continet  maior,  eft  =.DZ  A;  in  minori  autem 
eadem  eft:=dza.  Eft  autem  (§. III,)  D:d==a:  A,  hoc  eft, 
DA  =  da;  quod  fubftitutum  efficit  quantitatem  aqute  effluen¬ 
tis  rr:D2A  —  dDA=DA  (D — d);  fed DA  eft  conflans  quanti¬ 
tas;  ergo  quantitas  aqua?  effluentis,  &  guttatim  ex  anguftiori 
tubulo  delabentis,  erit  proportionalis  ipfi  Dr-d,  hoc  eft,  diffe¬ 
rentia  diametrorum,  quas  habent  tubuli. 

§.X.  Si  de  cauffa  aquae  in  tubulo  capillari  fufpenfie  quaeras: 
inprimis  notandum  eft,  aeris  nullum  hic  efle  munus.  Monet 
enim  Boy letis,  atque  monent  poft  illum  vniuerfi  Scriptores  Phy- 
fici,  quod  facillime  etiam  hodie  videri  poteft,  aquam  in  tubulo 
capillari  fufpenfam  ad  eandem  quoque  altitudinem  haerere, 
etiamfi  in  loculo  ab  aere  vacuo  collocetur.  Neque  vilius  mo¬ 
menti  eft  fi  obiicias  ,  non  fieri  poffe,  vt  obtineamus  fpatium 
aliquod  ab  omni  aere  vacuum,  adeoque  prouocare  ad  hoc  mi¬ 
nime  licere.  Quamuis  enim  non  fit  in  poteftate  noftra  pofi- 
tum,  efficere  fpatium  vacuefa&um  ab  aere  omni  numero  abfo- 
iutum  :  eft  tamen  in  viribus  noftris  fitum  producere  tale,  quod 
ad  vere  vacuefaclum  accedat  quam  proxime.  Hic  itaque  aer 
maxime  attenuatus,  (i  non  ad  nullam,  ad  minimam  certe  alti¬ 
tudinem  eleuatam  tenere  deberet  aquam,  fi  ab  ipfius  preffione 
eleuatio  ha?c  eflet  deriuanda;  quod  vero  non  fit.  Aftum  igi¬ 
tur  hic  eft  de  aeris  aduocanda  preffione,  atque^ conclamatum. 
Cum  itaque  nec  folles,  nec  incudes,  Ariflotelis  iuuare  nos  hic 
poffunt :  confugiamus  certe  ad  vncos  atque  hamos  Democriti , 
non  fecus  ac  ad  equos  claudi.  Fa6tum  hoc  etiam  eft  j  fed  ita, 
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vt,  ob  fiimmam  explicationis  difficultatem)  in  triplicem  fe viam 
feparauerint  antiqua  huius  Philofophice  renouatcres.  Cum 
enim  aquam  ad  fe,  incognito  naturae  inftindtu,  allicit  atque 
trahit  interior  tubuli  fuperficies;  tripliciter  id  fieri  poteft. 
Aquam  enim  in  tali  tubulo  fufpenfam  attrahit  atque  fuftentat 
aut  /,  tota  tubuli ,  fupereminens  etiam)  interna  fuperficies; 
aut  2,  illa  fuperficies  fola  ,  quas  aquas  fufpenfas  eft  contigua; 
aut  denique  huius  folus  annulus  fupremus.  Harum  fenten- 
tiarum  quaslibet  celebrem  na£ta  eft  defenforem;  quorum  ar¬ 
gumenta  videamus, 

§.  XI.  Aquas,  cupiditati  tenuis  alicuius  canaliculi  expoli¬ 
tas,  ab  integra  furfurn  extenfa  ipfius  interna  cuticula  introrfum 
rapi,  (latuit  Cdeberr.  Dom.  Mnsfcbenbvoekius ,  1.  c.  pag.  287*  Sed 
peroptamus,  vt  fequentem  nobis  hic  eximat  fcrupulum  Vir  na¬ 
turas  fcientiffimus.  Videtur  enim  deduci  ex  hac  fententia,  le¬ 
gitimo  nexU)talisaltitudo  fluidi  fufpenfi)  quas  fadto  ipfi)&euen- 
tibus,  minus  refpondet.  Nam  ponamus  tubuli  diametrum —D7 
longitudinem  ipfius  integram,  extra  aquas  in  vafculo  ftagnan- 
tes  prominentem  =  L,  atque  altitudinem,  ad  quam  fupra  libel¬ 
lam  aquas  eleuat,  =  A;  eritque  fic  pondus  aquse  intra  tubum 
fufpenfas  in  ratione  ipfius  DZA.  In  eodem  porro  tubulo,  ex  hac 
fententia,  erit  vis  attraftionis  proportionalis  toti  fuperficiei  in¬ 
ternas,  cuius  quantitas  proportionalis  eft  ipfi  DL.  Cum  itaque 
fuperficies  tota  attrahens  ex  eo  folo  coerceatur)  quando  pondus 
fufpenfum  (uftentat  viribus  fuis  aequale,  vt  asquilibrium  exinde 
nafcatur;  aut,  quia  vis  illa,  quas  eleuat  aquam,  aequalis  eft  illi, 
quaspoftea  fuftentat  eandem; cum  durante  eleuatione  prasualet, 
in  fuftentatione  autem,  eadem  adhuc,  q use  prius,  a  folo  pondere 
aquas  fufpenfas  ad  asquilibrium  redigitur :  poni  nunc  debet 

D*A=DL,  vnde  confequitur  e(fe  A=  >-  ;  fiue  altitudinem  ca¬ 
pillarem  cuiusque  tubi  elTe  in  ratione  dire&a  longitudinis ,  at¬ 
que  inuerfa  diametri  eiusdem;  quod,  qua  ratione  oftendant ex¬ 
perimenta,  perfpicere  nunquam  potui.  Exempli  gratia  adduce¬ 
mus  obferuationem  Ipfius  Celeberr.  MusfchenbYoekii ,  quilib.  cit. 
pag.  28  f  3  afferit,  tubulum  diametri  poli,  longitudinis  vero 
dl  poli,  aquam  in  (e  rapuiffe  ad  20  lin.  Alium  vero  diametri  J  lin. 
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longitudinis  7!  poli,  aquam  attraxiffe  ad  ff  lin.  quibus  ita  exi- 

flentibus  deberet  efle  20:  ff.  33  —  ;  —7: 30;  qui 

autem  quatuor  numeri  a  proportione^ Geometrica  multum  ab¬ 
horrent.  Quae  vero  cum  hic  profero,  id  certe  fumma  cum  ve¬ 
neratione,  erga  Virum  de  genuina  Phy  fica  Meritiflimum  facio; 
atque,  (I  fieri  id  poteft,  meliora  doceri  ab  Ipfo  quam  maxime 
cupio. 

§.  XII.  Faueret  huic  fententiee  phsenomenum,  quo  longiores 
tubi  vitrei  ad  maiorem  quoque  altitudinem  aquas  in  fe  rapiunt; 
fi  modo  id  dubium  non  eflet,  fed  pro  vero  atque  concedo  aflumi 
tuto  poffet.  Quod  certe  hucusque  facere  non  licet;  cum  &  ex* 
perimenta  Carreana  doceant  longitudinem  tubi  ad  aquae  altitu¬ 
dinem  nihil  conferre ;  atque  acrius  etiam  contra  hanc  fenten- 
tiam  difputauerit  b.  JVeitbvechtus,  Commentar, PetropoLT  omo  IX, 
pag.2S4>§.  13.  Ego  quoque  ita  ratiocinatus  fum,vt  putarem  li¬ 
quores  a  tubulo  capillari  hauftos  deprimi  debere,  fi  longitudo 
tota  tubi  cauflfa  huius  hauftus  fuerit,  atque  ab  illo  notabilis  pars 
quaedam  fuperne  abfcindatur.  Ceffante  enim  caufla:  ceflare  ef- 
fe&um  neceffe  eft.  Igitur  aliquando  ad  afferem  laeuigatum,  & 
verticalicer  eredum,  alligaui  tubulum  capillarem,  cuius  longi¬ 
tudo  erat  78  polL  diameter  vero  poli,  duodec.  Londinenfi 
immerfum  paullifper  calici  aqua  repleto;  poft  tres,  aut  plures, 
horas  hic  tubulus  vifus  eft  omnino  arripuifle  aquas  ad  altitudi¬ 
nem  completam,  nempe  |  poli.  Tum  vero,  abfciffa  fuperne  ali¬ 
qua  portione  tubi,  reduxi  eum  ad  pollices  24,  &nunc  quidem 
poft  quinque  horas  ne  hilum  quidem  depreffiorem  aquas  con¬ 
tentae  fuperficiem  inueni.  Poftea  abfcindendo  denuo  portionem 
aliquam,  atque  fic  reducendo  tubulum  ad  pollices  modo  feptem, 
poft  duodecim  horas  eandem  prsecife  adhuc  deprehendi  aquae 
eleuatae  altitudinem.  Sed  praetereo  multa  a  me  inftituta  tenta¬ 
mina  alia,  quibus  femper  ad  id  indu&us  fui,  vt  crederem,  nihil 
longitudinem  tubi  conferre  pofle  ad  liquoris  in  illum  attra&i 
altitudinem. 

§. XIII.  Secundo  iam  fuftineat  aquas,  in  tubulum  alleftas, 
illa  fola  fuperficies  vitri,  quae  eisdem  eft  contigua ;  vti  Hauksbeii 
quondam  lententia  ferebat.  At  vero  minime  omnium  hoc  ita 
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peragi  poffe  facili  demonftratione  euincitur,  Vidimus  fupra, 
(§JII,)  fiiperficiem  vitri,  ab  aqua  in  tubo  aliquo  occupatam,  in 
omnibus  tubulis  effe  perpetuam,  eandem,  atque  conflantem. 
Illamigitur  delignahimus  per  S.  HsecS  fuftentat  ergo  in  tubulo 
/.  maiori  pondus  aquse-=AB*.  AC  ;  in  minori  autem  pondus  — 
DE2.EF;  quae  duo  pondera  funt  inter  fe  vti  AB  ad  DE,  hoc  eft, 
vti  diametri  tubulorum,  ob  AC:  EF— DE:  AB,  Hinc  feqiucur 
hac  fententia,  eandem  cauffam  S  fu  (lentare  in  tubulo  maiori 
pondus  maius,  vti  AB  ;  in  minori  autem  canaliculo  pondus  mi¬ 
nus,  vti  DE; aequales  itaque  caudas  generare effe&us  inaequales ; 
quod  plane  fieri  non  poteft,  fed  eft  abfurdum;  idque  eo  magis, 
quod  vis  fuftentans,  fimul  omnis  fumta,  fauorabilius  applicata 
left  in  tubis anguftioribus ;  quospiam  fcilicet  minor  eft  particula¬ 
rum  liquoris  mediarum  di  flanti  a  a  parietibus,  a  quorum  attra- 
flione  iuuantur.  Vid,  Periiluftris  Dom,  Bilfingeri  Differtatio  cit. 
pag.  278,  §•  4f  j  nec  non  Celeberr.  lurini  Differt.  alleg.  pag.  4. 

§.XIV.  Tertio  iam  fufpenfam  in  tubulo  aquam  Tuftentet 
folus  annulus  vitri  fupremus,  exigua  quidem,  fed  aliqua  tamen, 
altitudine  donatus.  Haec  mens  efl  Celeb err. Dom. Iunni,  expofi- 
ta  in  Differt,  cit.  pag,  vbi  dicitur:  „  Sepofita  igitur  hac  bypotheji 
£Hauksbeiananinffrum,),,tfcm/o  iam  ad  veram  cauffam  huius  pha- 
nomeni  exponendam.  Hac  autem  efl  attractio  peripherice ,  / 'eu  fectio- 
„pis  annularis  tenui  [fima-,  fuperficiei  concaua  tubi ,  cui  contigua  efl 
„cob ceret  flamma  aqua  fufpenfa  fluper fides.  „  Sit  igitur,  ex  mente 
Celeberr.  huiusAuftoris,  tubuli  alicuius  diameter =D,  altitudo 
aquae  fufpenfe=A,  altitudo  annuii  fuftentantis  indefinite  exi¬ 
gua  =  e,  fed  in  eodem  tubo  conflans  haec,  Scfibi  femper  aequalis. 
Erunt  itaque,  vis  fuflentans=De,  &  pondus  fluidi  fuflentatum 

— D2A ;  vnde  efficitur  A±z  Si  igitur  quantitas  e,  altitudo 

nempe  annuii  fuftentantis,  hoceft,  fphaera  attra&ionis  in  vitro, 
conflans  fit,  &  eadem  in  omnibus  vitri  generibus, vel  quantitas 
vbique  conflans:  tum  altitudo  capillaris  eritinrationeinuerfa 
diametrorum  tubulorum  capillarium  finevlla  exceptione ;  fi  vero 
quantitas  e  indiuerfis  tubulis  fit  aliquantum  variabitis,  quod  ex 
diuerfa  vitri  natura  fieri  facile  poteft:  eadem  di£tamodo  haec 
proprietas  vera  erit >cum  aliqua  exceptione* 
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§.XV.  Liceat  vero  nobis  hic  audere  aliquid,  atque  tentare 
tantum,  non  autem  penitus  conficere,  an  modo  di&a  haec  Iuri - 
niana  lententia  ex  primis  motuum  regulis  deriuari  poffit;  aut  an 
aditum  faltim  aliquem  illi  ad  has  aperire  fit  conceffum.  Conflat 
hodie  inter  omnes  Phyficae  cultores,  pofitis  maffa  alicuius  cor-  • 
poris  =  m;  potentia  in  hanc  maffam  indefinenter  agente=p, 
atque  eadem  hac,  intempufculo  infinite  paruo,  excitante  incre¬ 
mentum  celeritatis  pariter  infinite  paruum  dc;  effe  legem  naturas 

vniuerfalem,  vt  femper  exiflat  dc=L^j  fiue,  fi  pro  dtfubflitua- 

tur  ecqualis  quantitas  is,  vbi  per  ds  fpatiolum  infinite  paruum, 

percurfum  in  cempufculo  dt,  intelligitur :  effe  femper  cdc= 

Si  nunc  applicare  velimus  hunc  canonem  prafenti  noftro  nego¬ 
tio,  flatuamus  tubulum  capillarem  AB,  in  quem  aflurgat  fluidum/^.  ///• 
per  A  ScP  ad  B  vsque,  ita  vtaltitudo  capillaris  abfbluta  fit  AB=a. 

Quia  vero  Ruidum  affurgit  motu  retardato,  vid.  Celeberr.Dom. 
Musfcbcnhroefci Differt,  cit.  pag.  a 8 9,  Exper.  17,  ponamus  fcalam 
celeritatum  effe  curuam  BMD,  ita,  vtin  loco  P  celeritas  guttae 
afeendentis  exponatur  per  femiapplicatamPM.  Sint  ergo  AP=:x, 

PM  =  v,  diameter  tubuli  ACr=D.  Atque  erit  primo  in  P  cele¬ 
ritas  guttee  afeendentis  ='PM=y;  quoniam  vero  motus  retar¬ 
datur,  pro  ede  poni  debet  —  ydy.  Secundo  potentiam  attrahen¬ 
tem  dicamus,  vti  antea,  p:  tertio  fpatiolum  percurfum,  in  tem¬ 
pore  infinite  paruo  ,feft  Pp=dx;  &  quarto  maffula,  quae  a  pot¬ 
entia  p  interea  promouetur,  eflD*dx.  Applicando  igitur  fingu- 
la  haec  ad  praemiffum  canonem  generalem  habebimus  —  ydy  =3 

(ivero  fpeilare  velimus  folas  proportiones:  orietur,  pro 

aequatione  aequalitatis,  haec  aequatio  proportionis,  ob  D  in  eo¬ 
dem  tubulo  conflantem,  —  ydy  =  p.  Suadet  autem  analogia  na¬ 
tura,  vt  profcala  celeritatum  BMD  affumamus  Parabolam  Apol- 
lonianaro ,  quia  eandem  in  plerisque  exemplis  fequitur  natnra. 
Statuamus  ergoD.  BP  =  PM2,  hocefl,  D  (a — x)  ==  y2 ;  atque 

erjt _ ydy=c  |  Ddx,  &,  hoc  valore  fubflituto,  prodit  ad  noflrum 

inflitutum  \  Ddx=p;  vnde  patet,  potentiam  attrahentem  in 

tubulo  capillari,  five  annulum  attrahentem,  effe  infinite  paruum, 

JC  w 


1 


1 


Iff 

fed  &  fimul  proportionalem  ipfiDdXvhoceft^perlpheri^  fupremac 
indefinite  parute  annulari;  quod  omninopofcit fententia lurlnia- 
na.  Cum  vero  dubium  oriri  h i c  p o (Kt# ce  n [imi  aquae  fieri  de¬ 
bere  ia  infinitum  vsque:  quia  fempefSquae  fufpenfie  patet  nouus 
talis  annulus  attrahens,  quousque  patet  tubus :  refpondernus,  re¬ 
gulam  applicatam  non  valere  nifi  de  motu  retardato  vniformiter, 
quem  extingui  aliquando  Phyfice  conueniens  eft;  quanquam 
totum  hoc,  quicquid  addu&um  hic  eft,  pro  tentamine  aliquo, 
non  vero  pro  explors^o  ^cremate  &  habemus,  &  damus. 

§.  XVI.  Tandem  mcuncfe  coronidis  loco  addam  hic  adiumentum 
aliquod  percommodum  inftituendi  experimenti  de  coloribus  laminarum 
tenuium,  quod  non  contemnendi  vfus  erit  in  Phyfica  experimentali.  No¬ 
tum  enim  eft  huius  cultoribus,  requiri  ad  hoc  inftitutum  bullas,  flatu  per 
fiftulam  fa£tas,  ex  aqua  fapone  incraflata,  qua»  deinde  bullas,  fi  ad  itiftam 
fui  diametrum  fuerint  efflatas,  colores  oftendunt  pulcherrimos,  ceu  legere 
licet  in  Grauefandii  Phypces  Elem.  Matbem.  edit.  1742,  Tomo  II, 
lib.V,  cap.2f,pag.<?22.  Incidi  itaque  in  methodum  facilem  formandi 
tales  bullas ,  non  fortuitae,  fed  defideratas,  cuiusdam  magnitudinis.  Ac¬ 
cipiatur  enim  tubulus  vitreus,  qui  capillaris  adhuc  fit,  arque  ad  longitu¬ 
dinem  aliquot  pedum  experrectus;  huius  fuperiori  orificio  imponatur 
guttula  parua  aquae,  per  faponem,  vti  notum  eft,  incraffatas ;  tum  alterum 
orificium  fubmergatur  infra  aquam  i  quo  facto  orietur  bulla  aquea,  fu- 
periori  adhaerens  orificio,  diametri  eo  .maioris,  quo  magis  aer  in  tubo 
inclufus  per  fubmerfionem  condenfatur  atque  comprimitur.  Conftantes 
funt  hae  bullae  aquexj  maiores  aut  minores  pro  lubim  reddi  poliunt; 
&  prasterea  commode  conferuari ,  oculisque  exponi.  Quae  requifita 
cum  alias  admodum  difficulter  obtineantur  in  fimilibus  bullis  ,  fortuito 
oris  flatu  efformatis:  vtilem  hanc  methodum  puto  ad  inftituenda  ex¬ 
perimenta  illa,  quas  ab  huiusmodi  bullis  aqueis  expeitari  folent.  Con¬ 
cludimus  vero  cum  illo  Horatiano*  Carm.  lib.  III,  Ode  XVI,  quod 
in  Phyficis  veriflimum  eft: 

—  —  —  Multa  petentibus 

Defunt  multa.  Bene  eft,  cui  DEVS  obtulit 

Parca,  quod  fatis  eft,  manu. 


